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स्वास्थ्य विभाग 


I di 

15 जुलाई 2021 
fo'k dlykt li meyu g8qdWVuk ld dk iNMdlo djkus dsfy , Hand Compression 

Pump dkØ ; WHO ( World Health Organisation ) d sek ; e I sdj hus , oad shz 
Tidli dsGrants - in - Aid I s : 0 2pojoojooo @ & ' Alsdj 184 : i ; $ 2dhjk'k WHO dis 
gir fjr djusdh Lord tr A 

कालाजार उम्मूलन हेतु कीटनाशक Synthetic Pyrethroid का छिड़काव प्रति वर्ष दो चक्रों में वर्ष 
2015 से भारत सरकार के निदेशानुसार Liverpool school of Tropical Medicine ( LSTM ) द्वारा उपलब्ध 
कराये गये आयातित Hand Compression Pump द्वारा कराया जा रहा है । Hand Compression Pump के 
सुगम संचालन हेतु सभी स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया हैं । जिलों में कुछ Compression Pump मरम्मती योग्य नहीं 
होने के कारण विगत कई वर्षों से जिलों द्वारा नए Hand Compression Pump की मांग की जा रही है । 

स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार से WHO द्वारा 
CompressionPump क्रय करने हेतु रू 0 2,00,00,000 / - ( दो करोड़ रूपये ) की राशि स्वीकृत करने का 
अनुरोध किया गया था । तदोपरांत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य 
समिति , बिहार को Flexible Pool for Communicable Diseases से Grants - in Aid के तहत 
02.11 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा राज्य 
को उपलब्ध कराये गये 02.11 करोड़ रूपये के Grants - in Aid अन्तर्गत निदेशक , NVBDCP , भारत 
सरकार के द्वारा Compression Pumps तथा आवश्यक Accessories के क्रय हेतु दो करोड़ रूपये 
WHO को Nomination basis पर क्रय करने हेतु हस्तान्तरित किया जाना है । उक्त राशि से लगभग 
500 compression pump , 4000 Ceramic nozzles , 2600 Control flow bulb , 5000 
Plunger waser , 300 Lance , 200 Pressure gauze , 200 Hose pipe , 400 Gasket , 500 
Shoulder Strap , 500 Strainer Filter एवं 50 Repair kits इत्यादि क्रय किया जाना है । 
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उल्लेखनीय है कि बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 ठ ( ii ) के प्रावधान के आलोक में नामांकन द्वारा 
बाह्य स्रोत से कार्य कराने का प्रावधान विहित है । 
कालाजार उन्मूलन हेतु कीटनाशक छिड़काव कार्य में प्रयुक्त होने वाले Hand Compression Pump 
तथा आवश्यक Accessories का क्रय कर स्वास्थ्य विभाग , बिहार को उपलब्ध कराने हेतु रू 0 

2,00,00,000 / - ( दो करोड़ रूपये ) मात्र की राशि WHO को हस्तान्तरित किया जाना है । 
5 . अतः कालाजार उन्मूलन हेतु कीटनाशक का छिड़काव कराने के लिए Hand Compression Pump का 

क्रय WHO के माध्यम से कराने एवं केन्द्र सरकार के Grants - in - Aid से रू 0 2,00,00,000 / - ( दो 

करोड़ रूपये ) की राशि WHO को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं । 
vlnsk आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के गजट में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी 
100 प्रति अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) -अस्पष्ट , 
vij egi ; I fpo 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 605-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
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